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भारत 

राजपत्र 
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क्रम सं . 


( 1 ) 
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6951 GI / 2022 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 14102022-239647 

- 


CG - DL - E - 14102022-239647 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भारतीय मानक ब्यूरो 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 6 अक्टूबर 2022 

संदर्भ : HQ - PUB017 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 418 ) – भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 2018 के नियम 15 के 
उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानको का विवरण 
इसके साथ संलग्र अनूसूची मे दिया गया है , उन्हें कॉलम तीन में इंगित तारीख को रद्द कर दिया था और वापिस ले लिया 
गया है । 
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प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 14 , 2022 / आश्विन 22 , 1944 

NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 14 , 2022 / ASVINA 22 , 1944 


अनुसूची 

वापिस लिए गए भारतीय मानकों की संख्या , वर्ष तथा शीर्षक 


REGD . No. D. L. -33004/99 


( 2 ) 

आई एस 5941 1970 

दंत इंजन , इलेक्ट्रिक के लिए विशिष्टि 


आई एस 6035 : 1986 

जिंक फॉस्फेट डेंटल सीमेंट के लिए विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 1 ) 


वापिस लिए जाने की 

तारीख 
( 3 ) 

28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 
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आई एस 6043 : 1970 

कॉपर फॉस्फेट के लिए विशिष्टि - जिंक फॉस्फेट - डेंटल सीमेंट 


आई एस 6462 : 1972 

डेंटल बर्स और कटर के लिए फिटिंग आयाम 


आई एस 6525 : 1972 

विनिमेय सुई के लिए सिरिंज , हाइपोडर्मिक डेंटल के लिए विशिष्टि 


आई एस 6555 : 1972 

चिकित्सकीय प्रयोगशाला प्लास्टर के लिए विशिष्टि 


आई एस 6811 : 1972 

सिरिंज , पानी , सेल्फ फिलिंग , डेंटल के लिए विशिष्टि 


आई एस 6814 : 1972 

और पानी , डेंटल के लिए विशिष्टि 


सिरिंज , वायु 


आई एस 8022 : 1976 
ऐक्रेलिक राल दंत के लिए विशिष्टि 


आई एस 8409 : 1991 
हृदयवाहिका शल्यत्रिया उपकरण - विस्फारक , बाल्ब , टब मिट्रल नमूने की 
विशिष्टि 


आई एस 9940 : 1981 

ट्रिमर के लिए विशिष्टि , दंत मॉडल के लिए विदयुत रूप से संचालित 


आई एस 12797 : 1989 

दंत सामग्री - दंत कांच पालिएलकिनोएट सीमेंट - विशिष्टि 


आई एस 12855 : 1989 

दंत सामग्री - जड़ के खोखले स्तान में भराई - विशिष्टि 


आई एस 14977 : 2001 
मापन द्वारा निरीक्षण पर आधारित नियंत्रण सारणी 


आई एस / आई एस ओ 19600 : 2014 

अनुपालन प्रबंधन प्रणाली – दिशानिर्देश 
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28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


28 सितम्बर 2022 


राजीव शर्मा , वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक ( मानकीकरण - I ) 

[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 335 / 2022-23 ] 
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SI 

No. 

( 1 ) 


1 


Ref : HQ - PUB017 / 1 / 2020 - PUB - BIS ( 418 ) .— In pursuance of Sub - rule ( 1 ) of Rule ( 15 ) of the Bureau of 
Indian Standards Rules , 2018 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian standards , particulars of 
which are given in schedule hereto annexed have been cancelled and stands withdrawn from the date indicated against 
it in the third column . 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
( Department of Consumer Affairs ) 
NOTIFICATION 

New Delhi , the 6th October , 2022 


SCHEDULE 

No. , Year & Title of the Indian Standard Withdrawn 


( 2 ) 

IS 5941 1970 

Specification for Dental Engine , Electric 


: 


IS 6035 1986 

Specification for Zinc Phosphate Dental Cement 

( First Revision ) 
IS 6043 : 1970 

Specification for Copper Phosphate - Zinc Phosphate - Dental Cement 
IS 6462 : 1972 

Fitting Dimensions for Dental Burs and Cutters 

IS 6525 : 1972 


Specification for Syringe , Hypodermic , Dental for Interchangeable Needle 

IS 6555 : 1972 

Specification for Dental Laboratory Plaster 

IS 6811 1972 

Specification for Syringe , Water , Self Filling , Dental 


IS 6814 1972 

Specification for Syringe , Air and Water , Dental 

IS 8022 : 1972 


Specification for Acrylic Resin Teeth 

IS 8409 : 1991 

Cardiovasular Surgery Instruments – Dilator , Valve , Tubb's Mitral Pattern - 

Specification 
( First Revision ) 
IS 9940 1981 

Specification for Trimmers , Electrically Operated for Dental Models 
IS 12797 1989 

Dental Materials – Dental Glass Polyalkenoate Cements - Specification 
IS 12855 1989 


Dental Materials - Root Canal Sealing Materials - Specification 

IS 14977 : 2001 

Control Charts Based on Inspection by Gauging 
IS / ISO 19600 : 2014 

Compliance Management Systems - Guidelines 


Date of Withdrawal 


( 3 ) 


28 Sept 2022 


28 Sept 2022 


28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 


28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 


3 


28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 

28 Sept 2022 


RAJEEV SHARMA , Scientist F & DDG ( Standardization - I ) 
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